ANTONI 


emer. kontrolor poczt, uczestnik walk z r. 1863 


zmarł po ciężkich cierpieniach dnia 23 kwietnia 1917 r. przeżywszy lat 72. 


W głębokim żalu pozostali żona i syn zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, 
który odbędzie się we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 4-tej po południu, z domu żałoby przy 
ulicy Zwierzynieckie] L. 19. 


odprawionem zostanie w piątek dnia 27 b. m. o godzinie g-te] rano w kościele OO. Franciszkanów. 
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